DocuPrint 3100 
DocuPrint 3000 


FUJI xerox み 


マニュアル正誤表 


次の マニュアルに 誤りがありました。 ここに 訂正し、お詩び申し上げます。 


『DocuPrint 3100/3000ューザーズガイド』 

発行： 2010年10月第1版（帳票 No : ME5091J1-1/ME4943J1-1) 


該当箇所 

誤 

正 

P63 

8行目の補足説明 

はがき/封筒は、トレイ1〜3か 

らは 印刷できません。 

はがき/封筒は、トレイ1〜3から も定 

形外サイズとして印刷ずることがで 

きまず。 

詳しい手順については、「3.3定形外/ 

長尺サイズの用紙に印刷する」 (P.67) 

を参照して〈ださい。 

P377 

プリント設定 

>トレイの優先順位 

>手差しトレイ 

1番目、 2〜3番目 

自動トレイ切替対象外 

2〜3番目 

自動トレイ切替対象外 


『DocuPrint 3100/3000ミ□りたい、困ったにこたえる本』 
発行： 2010年10月第1版（帳票 No : DE4525J1-1) 


該当箇所 

誤 

正 

P170 

プリント設定 

>トレイの優先順位 

>手差しトレイ 

1番目、 2〜3番目 

自動トレイ切替対象外 

2〜3番目 

自動トレイ切替対象外 


XEROX、 およびそのロゴと"コネクティング■シンボル"のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標 
です。 
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